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Ainsi le travail total qu'il faut fournir pour charger un condensa-
teur est - ^- Si on laisse tourner en sens inverse le replenisher
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les plateaux se dechargent et le travail recueilli pendant cette
decharge est exactement egal en valeur absolue au travail prece-
dent, comme on peut le constater par un calcul semblable a celui
que nous venons de faire. La charge est done un phenomene
reversible, au point de vue du travail; l'est-e lie aussi au point de
vue calorifique?

Le phenomene n'est pas reversible, dans le cas d'un replenisher
de dimensions finies, si Ton veut inainteuir la temperature con-
stanle. En eflet, quand Felectricite s'ecoule entre les inducteurs
et les plateaux, il se produit un courant electrique qui echauffe
les conducleurs : il faut done retirer de la chaleur pour maintenir
la temperature constante. II en est de meme pendant la decharge,
il faut encore retirer de la chaleur : le phenomene n'est done pas
reversible au point de vue calorifique. Mais la quantite de chaleur
ainsi creee est proportionnelle au carre de I'mtensite du courant;
si done on emploie un replenisher de plus en plus petit, la quan-
tite de chaleur cree*e est de plus en plus petite. Par exemple, si la
quantite d'electricite qui s'ecoule pendant un certain temps
devient 10 fois plus petite, la quantite de chaleur degagee dans le
conducteur intermediate devient 100 fois .plus petite; cependant
avec un temps 10 fois plus long, on pent avoir la meme charge, et
pour cette charge la quantite de chaleur degage*e est 10 fois moindre
que dansle cas precedent. De sorte qu'avec un temps de plus en
plus long et un replenisher de plus en plus petit, il se degage une
quantite de chaleur de plus en plus faible pour obtenir la me^rne
charge : a la limite, c'est-a-direavec un replenisher infiniment petit,
cette quantiie de chaleur est infiniment petite et le phenomene
est reversible. II en est ici de meme que pour tons les autres phe-
nom&nes : un phenomene reversible n'est jamais qu'un cas limite
d'un phenomene non reversible et ne*cessite un temps infiniment
long pour se produire. Ici, comme pour les autres phenomenes,
nous avons le droit de raisonner en supposant ce cas limite; c'est
ce que nous ferons plusieurs fois dans ce Gours, en particulier
c'est ce que nous allons faire pour obtenir ^'expression de la ten-
sion electrique.e, et, apres quelques oscillations, la tige d'Ebo-                       g;
